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1
	2
	3
	4
	5
	6
	7                   8
	
FIRM- VI
	
	
	
	
	
	
	
1978 1979 1980
	1.20 0.61 -0.86
	3.57 3.64 3.22
	24.33 43.00 34.27
	1.55 2.59 0.44
	0.00 0.88 -0.53
	1.20 0.99 0.38
	Crossed break-

J981
	-1.37
	3.97
	30.41
	1.51
	0.00
	0.35
	even

1882
	-4.07
	3.80
	70.00
	0.53
	-0.59
	0.49
	level

FIRM-V1I
	
	
	
	
	
	
	
1978
	-7.76
	3.56
	NA
	-6.86
	-7.88
	1 .34                 Crossed
	
1979
	-12.64
	4.91
	22.34
	-2.05
	-2.95
	1.62
	break-even

1980 1981
	-13.38 -3.76
	7.23 9,17
	37.08 60.00
	5.97 11.45
	3.51 9.42
	1.17 0.33
	& is able to wiped off cumulative

1982
	-2.68
	11.93
	78.00
	7.28
	5.42
	0.06
	losses

Source ,*   1)   Profiles of firms

2)    Profit & Loss accounts of firms

3)    Balance Sheets of firms.
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